388 


są 


Dnia 26 Lipca 1875 roku, przeżywszy lat 83, zgasła 


w Bogu, opatrzona SS. Sakramentami 


TEODOZYA Z KRĘPSKICH GÓRSKA 


wdowa po b. Generale 6. wojsk Polskich. 


O czćm Synowie, Synowe i Wnuki zawiadamiają 


i prostą o modlitwy za duszę zmarłej. 


Aossoaeno neuarats T. Bapiu. Oóepr-Ifozuniiucii. sa H. 5583. 


Druk J. Bercera, Elektoralna Nr. 14. 


